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Настоящий стандарт устанавливает ряды нормальных размеров 
овальных и прямоугольных отверстий и пазов, получаемых методами 
холодной листовой штамповки и прессования и предназначенных для 
крепления и облегчения конструкций, а также для обеспечения доступа 
к ним при монтаже, и может применяться при организации автоматизи- 
рованного производства с оптимальным количеством инструмента. 

Стандарт не распространяется на производные размеры, зависящие 
от принятых исходных размеров, в том числе технологические межопе- 
рационные размеры, а также на размеры, установленные ранее в госу- 
дарственных стандартах и других нормативно-технических документах. 
Однако во всех случаях предпочтительно выбирать размеры из табл.І-3 
настоящего стандарта. 

Стандарт обязателен для организаций и предприятий Министерства. 


I. ОЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


І.І. Предельные отклонения на размеры овальных и прямоугольных 
отверстий и пазов должны назначаться с точностью не ниже 14-го ква- 


литета и проставляться на чертеже. 

1.2. ■ Шороховотооть об робошвоомой поворхпосфц ■ не бол е е 
■Й ^ =Д0 мкм. 


Издание официальное 


Перепечатка воспрещена 




ОСТ4.0ІО. 025-68 С.З 


І^должение табл. I 




Г. 




























С.4 0СТ4. 010. 025-88 
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ПродоЕжениб табл. I 
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3. РАЗМЕРЫ ОВАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ 
И ПАЗОВ ПОД КРЕПЕЖНЫЕ ШАЛИ 

3.1. Размеры овальных отверстий и пазов под крепежные детали 
следует выбирать из І-го, а затем из 2-го ряда табл. 2. 

3.2. Размеры овальных отверстий и пазов под крепежные детали 
должны соответствовать указанным в табл.2 и на чѳрт.З и 4. 




Диаметр 

стержня 

крепежных 

деталей 


I ряд 


2 ряд 
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Гфодолжение табл. 2 
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Диаметр 

стержня 

крепежшх 

деталей 

В 
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5 

і 

I рад 

2 ряд 
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12.0 

1 

5,0 

5.3 

4.8 

6,5 

5,0 

5.5 

5.8 

8,0 
10 .0 
12,0 
14,0 
- 8,0 

5,8 

10,0 







Продолжение табл. 2 
мм 


Диаметр 

стержня 
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Продолжение табл. 2 
мм 


Диаметр 
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продолжение табл. 
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Щюдолжение табл. 2 
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4. РАЗМЕРЫ ПРЯМОУГОЛЬШХ ОТВЕРСТИЙ И ПАЗОВ 

4.1. Размеры прямоугольных отверстий и пазов, в том числе 
предназначенных для облегчения конструкций, следует выбирать 
из І-го, а затем из 2-го рода табл.З. 

4.2. Размеры прямоугольных отверстий и пазов, в том числе 

предназначенных для облегчения конструкций, должны соответство- 
вать указанным в табл.З и на черт.5-7. і 
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Черт. 7 


При размер Йі определяется по ширине паза ^ и 
принимается равным значению ^ , приведенному в табл.З для 
размера - & • 


мм 


Таблица 3 
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Гфодолжение табл. 3 
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Продолжение табл. 3 
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Продолжение табл. 3 
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Продолжение табл. 3 
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І^ДОІ 


табл. 3 


Продолжение табл. 3 
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